r フォトカード/ち刺セットホルダ j の取り扱い方巧 


「フォトカード/名刺セットホルダ」は、カードサイズや名刺サイズの用紙をセットするときに、エッジガイドに 
取り付けて使用する部品です。 

『 PX - G 5000 準備ガイド』の手順に従って本製品の準備が終了した後、力ードサイズや名刺サイズの用紙に印刷す 
るときにご使用ください。 



广 い。ま意 J - N 

このホルダは、力ードサイズ•名刺サイズの用紙専用です。このホルダを取り付けないと、力ードサイズ- 
名刺サイズの用紙を正しく給紙できません。必ず取り付けてご使用くださし、。 

\_/ 


取り付けち法 


① ホルダのフック部分をエッジガイドに引つ掛けて、 

② 図の部分を押して取り付けます。 



力ードサイズ、および名刺サイズに(外の用紙に印刷するときは、このホルダは使用しません。 

使用後は必ず取り外してくださし、。取り付けたままでは給紙できません。 

V- J 


取り外し方法 


① 図のようにホルダを左右からつまむようにして少し持ち上げてから、 

② 矢印のち向に引いて取り外します。 



广 ぃ。ミ主后、ノ - N 

取り付け、および取り外し時に、ホルダをプリンタの内部に落とさないようにごを意くださし、。 
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